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FUSE SELECTION CHART 


EQUIPMENT 
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- 80A 


-fl20A - 
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9/16 Bent 
Male 
Terminal 





■ 80A - 


— W — 

PAL SERIES 2 ONLY 


140A 


70A 

PAL SERIES 2 ONLY 


100A 


PAL SERIES 2 ONLY 


40A 


—(120 A — 

PAL SERIES 4 ONLY 


40A 

60A 

80A 


100A 

125A 

150A 

175A 

200A 

225A 


250A 

300A 

400A 

500A 

600A 


AGC, SFE20, UK 


AGX 


SFE6 


AGY, SFE30 


SFE14 


AGW, SFE7.5, SFE9 AGA, SFE4 


AGA 

AGC 

AGU 

AGW 

AGX 

AGY 

SFE 

UK 

1A, 1.5A, 2A, 

.5A, 1A, 1.5A, 2A, 

1A, 2A, 3A, 

1A,1.5A, 

2A, 

50A 

4A, 6A, 

35A, 

2.5A, 3A, 5A, 

2.5A, 3A, 4A, 5A, 

4A, 5A, 10A, 

2.5A, 3A, 4A, 

3A, 


7.5 A, 

50A 

6A, 7.5A, 10A, 

6A, 7.5A, 8A, 10A, 

15A, 20A, 25A, 

5A, 6A, 15A, 

20A, 


9A, 14A, 


15A, 20A, 

15A, 20A, 25A, 

30A, 35A, 40A, 

20A, 30A 

25A, 


20A, 30A 


25A, 30A 

L_ 

30A, 35A 

50A, 60A 


30A 































































































































































































































































Littelfuse* 


FUSE HOLDER SELECTION CHART 


FUSE TYPE 


ACTUAL 
FUSE SIZE 


PHOTO 


Series Name 
Holder Type 
Max Amperage 
Wire Color 
Weatherproof 
Notes 

FUSE TYPE 

ACTUAL 
FUSE SIZE 


PHOTO 


Series Name 
Holder Type 
Max Amperage 
Wire Color 
Weatherproof 
Notes 



In-Line In-Line In-Line In-Line Panel Mount In-Line In-Line In-Line In-Line In-Line 

20A 30A 20A 30A 30A 20A 30A 20A 30A 30A 60A 20A 30A 

Black Orange Black Orange Red Black Red Black Orange Red Black or Red Black Orange 


• • • •••• •• 


Standard Heavy Duty Standard Heavy Duty Smart-Glow Standard Heavy Duty Standard Heavy Duty Smart-Glow Standard Standard Heavy Duty 



In-Line In-Line In-Line In-Line Bolt-Down Bolt-Down Bolt-Down Bolt-Down 

40A 60A 40A 60A 200A 200A 200A 500A 500A 500A 

Red Red Red Red - 


• • with heat shrink • 

Standard Heavy Duty Standard Heavy Duty Standard Compact Busbars Available Standard AssureLatch & IP69K Busbars Available 
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